正しく使って上手に節約 


A ミ主意 

巧 H した持ち巧しの油 
巧用ぶ祭 


ガソリン使苗禁止 

使用燃料:灯油 


スプレー巧が祭 


宙るとま消火 


KEROSENE ONLY 


A 警告 


■リ •巧 ^ 

sjl&uldm 

取扱説明書 

石油遠 ホヒーター 

ぉ 3AJ-F 己 0B 

〔強制通気お閱放式石油ストーブつ 

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうござ 
いました。ご使用の前にこの取扱説明書とイ呆証書をよくお読 
みのラえ、ご家族全員でを全に正しくお使いください。 
お読みになった後、大切に保管し、必要なとをにお役立てく 
ださい。 

裏面巧証書の「お買い上げ日•販売店名 J などの記入を必ず 
確かめ、販売店からお受け取りください。 


特にま意していただをたいこと 

点お.お手入れ.廃棄 . 

各部のなまス . 

各部のなまえとはた5を . 

ご使用前の準備 

点义ずる前の準備と確認" 

時計の含ねせかた . 

使用燃料について . 

給油のしかた . 



使いかた 

点火•消乂のしかた . 14 

チャイルド□ックのしかた……1目 
暖房モードの切り換えのしかた…16 

室温調節のしかた . 17 

eco 運乾のしかた . 17 

タイマー予約のしかた . 18 

スピード扁乂のしかた . 20 

故障かな？ . 21 

異常のお知らせと処置のしかた……22 
日常の点検とお手入れのしかた……24 

定期点検について . 28 

部品交換について . 29 

イ呆管のしかた . 29 

仕様 . 30 

な証とア フターヴー ビス . 31 










































^ ずお巧 0 ください 


巧に注意していただをたいごと 

お使いになる人や他の人への危害 • 物的損害を未然に防止ずるた<被"減ずお守 D しすこだくことを、次のよう 
に説明していまず。 

■表あ内容を無視して篇つた使い方巧したときに生じるを蓄や擬塞な^巧、巧の表示で区分し、説明して 
います。 


A ち巧 

この表示の祝は、 r 人び巧 t ： または S 傷を負う危巧、または火災のを族び 
切迫してまじることび想定される J 内容でず。 

A 警告 

この表巧の規は、 r 人び巧 t または重傷などを負う可能性、または乂がの 
巧能牲ぴ想定される」内容でず。 

A ミ主意 

この表示の祝ホ、 r 人が傷害を負う巧能巧が防的換害の巧生が想定される」 
巧容でず。 

■お守りいただく内容の種類を、巧の給表示で区分し、説明していまず。 

f 

N 

この給表示は、してはいけない「禁止」内容でず。 

〇运暗 

この給表示は、必ず実行していただく r 指示 J 內容でず。 


A を巧 W 前 


ガソリン使用禁止 

(S) 

KEROSENE ONLY 
ガソ U ン使用禁止 


>ガソリン、遲合油（農機具 
用）など揮発性の高い姐は 
絶対に使用しないで<だ 
さい。 

乂災の原因になりまず。 
灯油 ( JIS 1 号の油）を使 
用して < ださい。 ： 


A 警告 (WARNING) 


ご使用中 


I 換気必要 


爲 r 


两册ヘ 
1〜2回 
〇〜2分） 
なするノ 



>窓®凍結や地下室など換気が十 
分に巧えなし、場所では、使用しな 
いでください。 

■スプレー吿厳禁 


>換気せずに使巧しつづけないでくださ 
し、。酸素が不足すると、不完全燃焼し、 
-酸化炭素などび発生して中毒にな 
るおそれがあ0ます。また、乳幼兒や 
呼吸器疾患などのかたは、体調不良に 
なるおそれびあります。使用中は必ず 
1時間に1〜2回り〜2分)撰気して、 
新鮮な空気を補給してください。換気 
する時は、換気扇を使用したり、2ケ所 
切上の開□部を設けると効率よく換 
気びでさます。 


圍 


>殺虫剤などのスプレー生やカセツ 
K こんろ用ボンベなどを遍風のお 
たるところに絶対に放置しないで 
ください。熱でスプレー生の圧力 
び上がり、爆発し、危険でず。 


■寝るとを消火 




>寝るときやが出するとをは、 
必ず消火しでください。 
予想しない事故び発生する 
おそれび态じます。 


A 薑告 (WARIW 


ご使用中 


I 温風吹出□をふさびない 



Q 


I 巧類、祇などで遍風吹出□や前 
面ガード、空気取入口をみさび 
ないで < ださい。 

衣類、祇などでみさぐと、異常 
燃焼や乂災の原因になります。 


■蛮源コード-電源プラグを傷めない 

Q 動餐ぅ^ 



f なげる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え^ 
たり、高湿部に近づけたり、重い物を乗せたり、 
束ねたまま使用しないで < ださし、。 

また、電源プラグを巧くと去は輩源コードを 
、持って引を抜かないで < ださい。 , 

•傷んだまま使用すると、火がや感電の原因 
になりまず。 

•谭源コードや霞源プラグの修理は、販売店 
にご相談ください。 

■カーテン、寝具など可燃物 
近接厳禁 


0 


留 



>カーテンや巧類-ふと 
んなど燃えやすいをの 
のそばで使用しないで 
<ださい。乂災の原因 
になります。 

タイマー予約するとさ 
ち可燃物がそばにない 
か確認してください。 


参可燃物との離隔距離は、4ページを参照して 
<ださい。 

■電源プラグは確実に差し込む 


〇 


•霞源プラグはコンセントに根元 V 
まで差し込んでください。 

また、傷んだ電源プラグ■ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 
•差し込みび不完全ですと、感電辟発熱によ 
る火災の原因になります。 


■可燃性ガス使用厳禁 


0 



>フアンヒーターを使用している 
部屋で、可燃性ガスが発生する 
ちの（ベンジン、シンナ ー） や、 
スフレーを使用しないでください。 
火災や故障の原因になります。 


■めれた手で電源プラグの巧き差し 
はしない r -| 


めれ手禁止 


>感霞の原因になります。 


■電源プラグのお手入れをずる 

〇 •とをどを、電源プラグを抜き 

ほこ0等を乾いた布でをと 
つて <ださい。 

•單源プラグにほこり等がたま 
ると、湿気等で絶縁不良とな 
/グ》^\り、の原因になります。 


■コンセントや配谅器具の定格を超 
える使い方や、交流100 VJ ； (がで 
識 はしなぃ 

•たこ足配線等で、定格を 
超えると、発熱による乂災の原因になります。 

■デジタル表示部に 「 H 83」 と表お 

したら、使用しない 

/ C \ ♦異常燃焼し、火災の 

一\ 原因になりまず。 

•販売店へご連絡くだ 













A 注意に AUTfOl] 


給油 


I 総由瞄肖义 


I 油漏れ確認 




〇 


>給油は必ず消乂 
してか5ネ5つて 
<ださい。 
火災のおそれび 
ありますので、 
必ず消乂し、乂 
の気のないとこ 
ろで巧ってくだ 
さい。 


I 可燃物か5離ず 


>給油□□金は正しく、確実 
に締めて < ださい。 

I □金を斜めに締めたりする 
と、簡単に□金ががれて、 
火災のおそれがおりまず。 
給油ロロ金を下にして、油漏 
れがないことを確かめてく 
ださい。 


■居室内給油 
禁止-給油 
時义気禁止 




TV 尸一-つ 


>給油は必ず居室が 
の义の気のないと 
ころで巧ってくだ 
さい。 

火災のおそれがあ 
0ます。 


■す良な油 
使用禁止 

0 

>変質'な油(持ち越 
したな油坏純巧 
油(巧油政がの油 
、水、ゴミが混 
入した巧油など） 
などの不良阿油 
を使用しないで 
<ださい。 

>異常燃焼や故障 
の原因になるおそ 
れびあります。 


〇 


lOOcmUUb 


巧用ずる場所 

■スプレーや化学薬品を 
使用する場所で使わない 
(理•美容院、クリーニ 
ング店、メツキ、蓬装、 
脱脂、洗を工場など ）I 


I 高地（標高1500 m 
な上）使用禁止 


Q 


15 cmUU :, 


5 cmlU ± 

►15cmWJ 


0 


- lOOcml ； 


ふずまや障子などの可燃物から 
上記の距離をとらないと乂ぶの 
おそれがお0ます。 


フ□ンガスや塩素系溶剤は有毒 
なガスの発生により、健康を害 
することになります。また、鏡 
やガラスなどを傷め、金属がさ 
びたり、繊維製品の変色、損傷、 
器具の故障の原因になることが 
あります。 


す完全燃焼するおそれがあ 
ります。空気濃度が薄いの 
で、正常燃焼の確認と換気 
にミま意してください。 


I 次の場巧では使思しない 


0 


I 水平でない場所、不安定な場所 
' 不安定な物を乗せた棚などの下 
I 風のあたる場所や部屋の出入口、屋が 
I 巧臟性ガスの発生ずる場所•たまる場所 
I 人のいない場巧(温室、飼育室など ）I 


I マントルピースなど石油遠赤 
ヒーターが固われる場所 
I ほこり、湿気、金属粉の多い場所, 
超音波加湿機を使用している I 
部屋 i 


直が日光があたる場所 


給油タンク巧の空気び膨張 
し、な油があふれ出て、油 
漏れの原因になることがあ 


乂がの原因になることがあります。不完全燃焼の原励こなることがあります。ります。 




A ミ主意に AUTI0N) 


ご使用中 


■異常-故障時使用禁止 


0 


嘻 


•油漏れやにおい、ずずの発生、炎の色など異 
常や故障と思われるときはときは使巧しない 
でください。事がの原因になります。 

異常燃焼のおそれびありまず。 

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを巧 
き、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


■お風(し直接長時間あたらない 


0 



>低温やけどや脱水おがになるおそれがあります。 

• 温風を直接吸い込まないでください。 

気分げ悪くなる原因になることがあります。 


■高温部接触禁止 




接触禁止 



>齡焼中や消火直後は、遍風吹出口に手などふ 
れたり、内部に手を入れたりしないでください。 
やけどのおそれがあります。 


■温風吹出□に異物を入れたり、 
放置したりしない 


0 




I 温風吹出口や吹出口巧部に紙、巧、プラスチ 
ックや、マッチ、ガスライターなどを入れた 
り、放置したりしないでください。 

発火や破裂の原因になります。 


r 低温やけど」について 

•比較的低い温度 （4 日で〜6日で）でも長時間 
皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな 
どの自覚症状がなくてち低温やけどのおそむ 
がおります。 

•: 欠のような方は巧にごを意を！ 

•乳幼お、お年寄り、巧ふの弱い方 
•眠気を誘う薬（睡眠囊、かぜ霉など）を服用 
された方 

•深酒するち•疲巧の激しい方 


特におテさまやお年害りなどのご自分で操作でさない方が使用するとさは、周固の人が十分ミ主意してください。 

















■電源プラグを巧いて 
消乂しない 


A 注意 (CAUTION) 


ご使用について 

■水をかけたり、 

重いものを乗せない 


■持ち運ぶときは乂ぞ 
消して鈴由タンクを巧く 


® 震 ^ り濃か J 


►消义後、送風が止まるまで電源 
プラグを抜かないでください。 
温風空気取入口や天おが高温 
になり、やけどや故障の原因 
となります。また、強いにお 
いびでる原因になります。 


• 水の入った容器や物を上に乗せない 
でください。水が內部に入ると感電 
や故障の原因になることがあ0ます。 
• 本体の上に乗5ないでくださし、。 
天板がへこんだり、やけどのお 
それがあります。 


■フアンヒーターを使用している部屋では 
シリコーン配合製品を使用しない な 


•傾けないように静かに運んで 
ください。特に階段などでは 
油漏れのおそれびあります。 
•引っ越し等の運搬時は必ず灯油 
を抜さ、傾けたり、横倒しの状 
態で運搬しないでください。 

I 熱に弱し巧面にはマットなどを敷く 


0 


〇 


•本体近くでシリコーン配合の枝毛用コート液.化粧品 • つや出し剤 
などは使用しないでください。燃焼部にシリコーン酷化物が付着 
し、異常燃焼や点火ミス、途中消乂の原因になることがあります。 
(シリ コーン配合の商品には下記のようなものがあります。 、 

I ヘアケア商品[ヘア-トリトメント、ム-ん技毛苗〕-卜滞、方ラスクリ-ナ-、欄、力-ワックス、化孚ぞうきんなり 


•熱に弱い材質の床面は変色、ヒピ 
害りれ、そり返りなどが発生するこ 
とがあります。また、ほこりやた 
ばこの煙などで変色ずることもあ 
ります。保護のため熱に強いマツ 
卜などを敷いてください。 


点検-お手入れ-廃棄 


■ほこ0の除去 

〇 燃焼-温風空気 

取乂〇フィルター 



•燃焼-温風空気取入□フィルタ 
—は、週1回切上必ず掃除して 
ください。 

ごみ、ほこりなどでフィルター 
がつまると、異常燃焼のおテれ 
があ0ます。 

国保管時にしていただくこと 


〇 


■顧ずるときは巧油を巧く ■分解修理•改造の禁止 

〇 ® 

分解禁止 

本体を廃棄処おずるときは、 • 不完全な <觸や改造は危険です。 
必ず給油タンク、油受皿巧の ♦改造して使用しなしでください。 
0油を市販の給油ポンプ等で • 修理技術者ながの人は絶対に 
抜き取つてください。 分解、修理は行わないでくだ 

妇^2扫ぺージ） さい。 

口油が入つたまま廃棄すると •故障、破損した5、使用しない 
IJ サイクルの際思わめ事故に でください。異常燃焼や乂災 

なるおそれびあります。 の原因になることがあります。 

I お手入れずるときは ■長期間使用しないとき 

本体が冷えた後、 は電源プラグを巧く 


>保管するとをゃ長時爵使巧し 
ないときは、必ずな油を抜い 
て < ださい。 
((13^28ぺージ ）:— 

傾けてたり、横倒しのが態で 
は保管しないでください。 

油漏れや乂がのおそむがあり 

よ9 〇 


• 本体を廃棄処おずるときは、 
必ず給油タンク、油受皿巧の 
な油を市販の給油ポンプ等で 
抜き取ってくださし、。 

(陳 2 S ぺージ） 

口油が入ったまま廃棄すると 
IJ サイクルの際思わめ事故に 
なるおそれびお0ます。 

■お手入れずるときは 
本体が冷えた後、 

電源プラグを巧いて 
か5行う 

處 

電源プラグ 
をぉく 

♦感電-やけどの原固になるこ 
とがあります。 


运 

電源プラグ 
を抜く 

•長期間使用しないときは、電 
源プラグを抜いてください。 

• 乂災ゃ予想しない事故の原因 
になります。 


る部のなまス 


本体 


ゾ 3 U 脚ノ 

給油タンク- 
上ぶた—— 


表示部•操作部一 
(陳8ぺージ） 

上吹出口- - 

とって- 

遠ホパネルランプ 
前面ガード—— 
燃規確認窓- 


ル——ノ \一一 
キヤビネツ 


マイナスイオンサイン 



給油タンクとって 


給油タンク 



遠ホパネルランプ 


A ンドル付 
給油□□金 




I そ台油タンク受 

^ I 油愛皿 


、ンドル 
《立てたがおでず J 


♦マイナスイオンは森林や 
溝など自然界の憩いの場 
所に豊富にを在します。 
空気中でマイナスの電気 
を帯びた超微粒子をマイ 
ナスイオンといいます。 


お 

樓 

し\; 

に 

豪 

箭; 

に 


電源プラグ- 




コー ドホルダー 
コー ドホルダー_ 
差し込み巧 

室温センサーー 




スポ仆 

《お手入れのときに必要ですので、なく 
さないよラ保管してください。 

《使用しないときは、コードホルダー差 
し込み巧に引つかけておいてください。 


燃焼-涵風空気取入ロフィルター 
(燃焼-温風空気取入 □) 



送風フアン 


スペーヴー 


本体び壁に密着しないよラに、 
スペーヴーを図のよラにして、 
お使いください。 

スペーサーは取りがさないで 
<ださい 


お願い （ NOTICE ) 一 


本体をひきず5ないでください。 

床面、畳、じゆうたんなどを傷つけたり、本体底面の 
塗装がはがれて、さびの原因になることがあります。 


















eco ポタン-ランフ I 暖房モードボタン•ラシフ 


表示部 
操作部 


給油ランフ（文きラン : 7 ) 


遠赤パワーランフ 


温度/遠赤パワー 
タイマー調節ポタン 


乾スイツチ 
II ちランフ 




Pi—ttliil 


クリーニングボタン 


タイマーポタン 
ランフ 


残油ランフ I 換気ランフ 
( 文宇ラン： 7 ) ■ ( 文字ランフ ) 



■MB 

デジタル表示部 T スピード点 


点义ポタン • I 3時間延長ポタン 
ランフ I ランフ 


•運曆を継続•延長ずる< 
きに。 （(1^1 目ぺージ 

消し忘れ消乂装 i 
による消乂の予台 

广ピ ピッヒビッ J 
10秒間 

魚か :自動消乂中。 

• 3 秒間巧ずと、チヤイ刀 
ド□ツクにな0ます。 
(0^1 已ぺージ） 


点乂時間を早めたい 
ときに。 

(陳2□ぺージ） 

dS )- スピード点 
火をセツト 
したとき 


魚め：油切れ消义ま 
での運乾時間 
のめやすをデ 
ジタル表示部 

|し表の。 

給油をお巧5 
せするブザー 
が鳴っている 
とを。 

(0^1 3ぺージ) 


タイマー予約の開始、取り 
消しに。 

か!^18、19ぺージ） 

無‘'な) :タイマー予約， 
タイマー運転中。 

(¥ M ) :タイマ Hie © 
終了予告。 

( eEEE ) 

10秒間 


室巧の換気び必要 
なとを、不完全燃 
焼防止装置び働く 
と 始热 
自動消乂します。 I 


>運乾スイツチ「入」一設定温度と室内温度を表示。 
I 運範スイツチ「棚一現な時刻を表示。 

:(コ□ン）が点滅。 

I チャイルド□ック時一にを表示 


I タイマー予約時一 
•給油タンクが 
性」 になったとき- 


♦ 故障-異常時- 


-設定時刻を表示。 (約 1 □砂間） 

-残りの運転時間のめやすを 
表の。 

'少なくとも表示時間拟上燃^ 
t 焼しまず。 (0^13 ぺージ）/ 
自己診断表示記号を表示。 
(獄22、23ページ） 


參クリーニンク（か5焼き）の 
ときに使用。 

(豚26ぺージ） 

♦マイナスイオンサインが点巧 
中に3砂間巧ずとマイナ；スイ 
オンサインを消好でをます。 
(励14ページ） 


タイマー II 節 


換気 


給油 


スピ-ド 
点义 




タイ7— 


eco 


暖房トド 


残油 



度/逐ホハワー調節 


設定温度/時 室内温度/分 


運転開始（点火)、消火 
ずるとさに。 

(豚14、15ぺージ; 

dS ): 運転中 

^ D : 故障•異常時 

( IP 。： 停止中 


時計の時刻含わせ、遠ホパつ一 
の調節、温度調節•タイマー予約 
の時刻合わせに。 

(陣10、16、17、18ぺージ） 


♦遠赤パワーランプ 

偏の : r 遠就モードで運転しているとき、 
「谢、忡」、「弱」で遠赤パワーを 
表の。 

id または〇で「中」、「謂」 
に切り換え6れまず。 


な）：油切れ予告。 

(給油タンクが空のが態） 
(献にぺージ） 
e g — の 
己秒間 

(13): 消乂が近いとき、または 
油切れ消义時。 

油切れ消火時はデジタル 
表示部に rui 3 j を表示。 
((^22 ぺージ） 

10秒間 


ボタンを巧すごとに 
「自動」•惜赤」•「温風」モード 
に切0換わります。 

(歐16ぺージ） 

•自動ランプ 

魚の :「自動」モードで運転 
しているとさ。 

♦遠赤ランプ 

爲か :惜赤」モードで運転 
しているとさ。 

♦ 湿風ランプ 

魚げ) :「温風」モードで運転 
しているとき。 


♦ eco 運転に使巧。 

(陳17ページ） 

魚の : eco 運乾中。 

•3 秒間巧すと時刻合わせに 
なりまず。 

(豚10ベージ） 


表示部は説明のため、全部表示したものでず。実際の運載のときは該当部分び表示されまず。 


各部のなま无とはたらを 



适赤バワー 
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H を 3 砂間巧ず 

時巧削 
(3 巧押し） 

E ] または1+1を押し、 
時刻を合わせる 

♦ 時計を進めるときは田を巧し、 

もどずときは E ] を巧します。. 

♦ 1回押すごとに1分竿拉で変わむまず。 
♦押し続けると、10が単位で変ねむまず。 


3 eco 

時刻的 
(3 秒巧し） 


を巧ず 


画题 


•デジタル表示部のコロンが 
点滅し、時計が動きまず。 


〈規在の時刻が 
午を 3 時 30 分の場ち〉 


最初、午前 5 時 00 分び点な 
しまず。 


デジタル表示部 • 初めて使用するとさや、 

電源プラグをコンセント 
/|い|\| • レ I ソい1 か5抜を再度差し込んだ 
点滅 とき点滅しまず。 


ご使用前の準備 

点义ずる前のを備と!1 


1 石油遠 ホヒーターを 取り出ず 

•各部の包装部材を全て取り除をまず。詳しくは、渡と面の「開こんのしかた」をお読みくだをい。 

了夕のことは、工場での縣規テストによるもので、異常をなありませ 
• 油受皿にか星のな油び残っている。 

参給油フイ ルターが めれている。 

、•混風吹出口より見える燃焼筒（炎をかこんで いる筒)が変色している。^ 

2 水平を確認ずる 

•水平で丈夫な巧面に設匡してください。 II 

•か平でないときは、水平な場所に移動する。 

3 里源プラグをコンセントに善し込む - I i 

♦コードホルダーを開き、電源コードをのぱして差し込む。 松ゾ 

電源コードをまねたままにしないでください。 

•給油タンクは本佩こ取りがけてください。給油タンクに取り付け 
日れてないと rui2 」 と表示し運転ランプが点滅しまず。 交流 10 0V 

•運転スイツチを「切」にした状態でち約 1 W 消費していまず。 

C 瓶 IBKJ 

♦電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に rui 日」と表示し、運転ランプが点滅すること 
がありまずび、運転スイツチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 

運転スイツチを押して、「刷にしてください。デジタル表示部が Ftti ] になり、運転ランプが消なしまず。 


ご使用前の準備 

時計の合わせかた 



電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおず必要があります。 
夜中の12時の場合、表示は I 巧：になです。 


ご使用前の準備 

使用燃料について 

燃料は必ずな油 ( J 旧1号な油)を使用してくださし、。 


么ち巧 (D ANG 前 

ガソリン使用禁止 

ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の 
I Kjj ) 高し、油は、絶巧に使用しないでください。 
乂災の原因になります。 

ガソリン禁止 


な油とガソリンの見分けかた 


指先につけ息を吹きかける。 

(乂の気のない所で巧ってください。） 




[口油は、めれたまま J [方ソリンは、ずぐをく〕 

/区別がつきにくいときは、お質い上げ、 
\ の燃料店にお問い合わせください 。 ) 


A 注意に AUTION) 


を質む油-不純む油は使わない 


0 変費した持ち越しな巧 
使用禁止 

♦ 異常燃焼や故障の原因になることがありまず。 

を質な油 

•古い巧油（昨シーズンより持ち越した巧油） 

参日光の当たる場所、高溫の場所で長期間保管した! a 汹。 
/特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて^ 
、長期間保管したちのはを寶します。 j 


極度に変質したちのは黄色味がかったり、 
酸っぱし、臭いがします。 



参点乂しにくくなった0、白煙び出ます。 

•消乂時のにおいが強<なったり、点火しても 
すぐ消えたり、暖ま5ないようになります。 
♦燃焼び悪くなり、においびしたりして、巧全 
装置が作動します。 

• 口油がの油（てんぶ6莊や機械油、重油、 
ガソリン、シンナー)などがほんのわずかでち 
混入したな油。 

♦水やごみ、ドラム吿のさびなどが、混入した巧油。 
• な油水抜剤や助燃剤を添加した打油。 


変質な油-不純な油の見分けかた 

コップに水を入れ、次に灯油を入れて 
背後に白い紙をあてまず。 




万一変質巧巧や不抑な油を使用したとをの処置 

不良!！:了ミ由を除を、給独タンク、油受皿の巧部をきれいなな油でない、 
か5ご使巧ください。 （26 ぺージ「ク U — ニン グ（か S 焼を）」） 
それでち効果のないとまは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


クリーニング（から焼を）をして 
(分解-点おび必要でず） 


ロミ由の廃棄処分は、巧油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


を質む油、不純な油が原因でヴービスを依頼されたときは、保証期間中でも 
保話の巧をかとなりまず。 


巧巧の保管のしかた 


义気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所におず保管ずる 


巧油は翌シーズンに持ち越さない。 

シーズン路了前に使いをつてください。 

灯油は直射日光を避け、青や赤など着色された 
ポリ容器（な油用）で保管してください。 

ポリ容器のふたは確実にしめてください。 


ポリ容器に雨水び 
かか5ないように。 
ポリ容器の巧油に水 
が混入し、燃焼す良 
の原因になります。 


n . 

良い保管 



祖二 

悪い保管 


お 

使 

い 

に^ 

な: 

る; 

前 

に 

























ご使用前の準備 

給油のしかた 

_必ず消义してから行ってください。_ 

1 給油タンクを取0出し、 

逆をにし、口ををはずず i 

( バン ドルが給ミ由□□金のはず し かた つ 

①口金八ンドルをにぎり、 © A 印と「ひらく」の▽巧を合わせ、 
下へ強く巧しっけなが5 □を八ンドルを上に持ち上げる。 

ちへ9日輔す。 1 \ A 印と「ひらく」の 

/ I U . Yb ▽印を合わせる 


巧し n 
なび 


をで。終測1 

〇給油する 

と1 



♦給油タンクを下図のよラにして、 
油量計を見なが5、上限をこえな 
いように給油します。 


•»^3に給油タンクを取り出ずと、餘由持お义装置 
が作動し 「 U 12 J を表示し消乂します。 

•給油タンクを取り出すときは、こぽれた油はふを巧って 
ください。 

• 口金に砂やごみがついたり、入ったりしな 
いように注意して < ださい。 

(回転が重くなります） 

♦給油口、□金にさび、変お、回起不良およ 
び破損がないか確認してください。 

0^24ページ「給油タンクの点検」） 



:給を □ /difc 


1 *—上限 

逆が入ると 
黒く巧むるノ 


給油タンクとって- 


、給油タンク 


〇口をを締める 


C ハンドル巧給油ロロ金の締めかた ） 

① AEP と「ひ日く」の▽印©□金 A ンドルをにぎり、下へ巧し 
を含わせる。 つけなが S ちへ90度、とまるま 

\ で回し、印と「閉じる」のび口 

V を合わせる。 ♦ 




罪 


4 


給油タンタを本体に爵がにをどす 

♦給油タンクとつてを前後方向に含わせ、本 
体にセツトずる。をちどち5でちセツトでさます。 
• 巧独が油受皿に入るまで約け待って点乂します。 


□金の周囲に青色の線が出ているのを 
確認する。 



♦ A 印と「閉じる」の〇印がをっている 
ことを確認してください。 

•こぼれた灯油はよくふき取ってください。 

• □をを下にして、 I 灯油漏れがないか確認し 
てください。 

•青色の線が出ていない場合は、もう一度締 
め直してください。 


制巧な 

•給油口周辺が多少黄色くなることが 
ありますが、異常ではありません。 

• □金が確実に締まっていないと、口金か 
6な油が漏れて火災のおそれがあります。 
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(4 D と表示。残じが焼特間は約40分) 


表示は臣旦 I 、巨固のように10分きざみで切り替わっていき 
まず。1^のとをはブザーが5秒間鳴ります。 


3 


[ Z 固に変ねってから油切れ消义までは0国の表示を続けます。 

そのをブザーが5秒間鳴り、^表示が点滅し、油切れ消乂 

が近いことをお知5せしまず。ブザーが已秒間鳴っている間は 占が-還 •「//7‘ 

度油]表示は点滅しまず。テれ 1 U がは点•なします。 —— rLUdJ 


4 巧油巧 
國 
rui 


技£が/巧/ 巧 M / 分 


巧油びなくなると自動消乂します。ブザーが10秒間鳴り、 消巧 /y 

祿油1 表示が消财します。 m 表示が点滅します。 点滅づ〇_ 

「1113」が表示し点滅しまず。 




• 口金八ンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとを、1本では不ま定となりまずので2本の□金八ン 
ドルを持ってください。 

• 給油□が変おしまずと油漏れの原因となりまずので、ぶつけたりしないでください。 

♦給油タンクを落とすと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでごま意ください。 

♦こぼれた灯油はふいてください。 

• 口金の周辺やくぽみに： a 油びこぼれた5、巧などでふき取ってください。- 

下に向けたときこぼむます。 f 

• スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。 スキマ I 1. \\\ W ill 


ご使用前の準備 

給油のしかた 

おず消乂してか5巧ってください。 


残り燃焼時間表示について 


お願い (NOTICE 


お 

使 

い 

に 

な 

る 

前 

に 



点の 


が 

ジ。樵。 
デす燃す、 
、まででは 
〇し中能て 
鳴示は巧つ.-. 
間氣ずがよす 
秒をや転にま 
巧ずめ運境 D 
ザやのの環な 
•一め間上用く 
巧の時 Z ? 使長 
ブ間転間どび 
。時運時な間 
げ範。示合時 
^運ず表場焼 
んのま、る燃 
巧でししいに 
喊ま焼示て幅 
け乂燃表つ大 
亦消でをまり 
表れ弱を贈よ 

g 切；場び間 
油中た屋時 
とにはい部示 
^^部焼続ぉ表 
P 示燃が （ 
固表 • 


f ビ—ピ I 一 


f ビ—ピ I 一 
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使いかた 

点义•消义のしかた 


を全のため運転開始後3時間で自動消乂しまず。 



燃焼確認窓から炎のが態を確認ずる 



燃焼確認宮 



正常槪焼（青色の炎） 

•次のような場合は異常ではありません。 

=>黄色の炎び時々まじる。 

づ謂燃焼時に網の部分が赤く見える。 

異常懸焼（黄义燃焼） 

• なのよラな場合は異常でず。 

づ大をな黄火が出る（ずす発生の原因になります) 
与音やにおいがする。 

•運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して 
<ださい。 


fe 嫩 iBia 


お願い （ N 0 TICE )1 


■点乂時、「パチパチ」宮が獻た:.り、数回はチッ」 參遁音娘加湿機を使用している部屋では石油 

と音がして、お部屋の嗎明为お瞬到 t ずることがあり 遺ホヒーターを使わなし巧くださし、。 

まずが、異常ではありまたん。 赤褐をの炎になったり、水質によっては石油 

•運転スイッチを「切」に>したが態でも、約' IW の電力を 遠赤ヒータ_が故障ずる原因になりまず。 

消費していまず。 

•マイナスイオンサインを消したいとさ 
運転中にクリーニングボタンを3抄間巧してください。 

再度3秒間押すと、点灯します。 
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消乂ずる 


献を押す 


消乂 


•運転ボタンを強く巧しこみ運乾ランプが消むしたことを確認して 
ぐださし、。 

•燃焼が停止し、一旦送風が止ま0、再度送風して約3.日分後運転 
が停止します。 

•運転スイッチを「切」にしてか5マイナスイオンサインがしばら 
く点滅します。 

• 遠赤パネルランプび点灯しているが態で消火したときは、樣々に 
ランプが消なします。 

消火直後に電源プラグをコンセントか5抜かないでください。 
E 加 においが出まず。 

消乂直樹こ雷原プラグをコンセントか！5おくと送風ファンが 
回らず、本体上部や温風空気取入口が熱くなり、やけどのお 
_それがあります。 


/継続 

、延をずるノ 


部屋の換気をしてから 


♦ 

朝を巧ず 


ま全のため運転開始後3時間で自動消乂します。 

(消し忘れ 消乂装置に より、万一の事故を防ぐため） 

• 運輯中はいつでも巧したときか！53時間運隨を 
継続でをます。 


2 参2時間4已分紹過したとを3時間延長ランプが 諭 辉 g 品 J 

点減し r ピピッピピッ」と音が]0砂間なります 。 LiiJ U 胃 

このとをにを押ずと、消火せずに運転を継続でをます。 

3 #運睛ランプが消口し3時間延長ランプが庶なしまず。 r ™ 

延長 I 义ノ 


I 自動消乂したとき ( M ] を押します。 

3時間延長ランプが消灯し運転ランプが点なし押した 
とさか53時間、運較します。 


匯]感 


チャイルド□ックのしかた: 

3 | f ] をピッという音が 
就端な鳴るまで約3秒間押す 


おモさまのいたず5操作を防ぐことびでをまず。 

運転中でも運転していないときでも、チャイルド□ジクできまず。 

• デジタル表示部にに！]と羡示しまず。 

I I .(广 / 

I I • I しし _J 


取り消ずときは再度勵をピーとしけ音が 
鳴るまで約3砂間巧します。 


デジタル表示部のに互という表示が消えます£ 


おお iMa デジタル表示部に固を表示しているときはずべての操作ができません。 
•ただし、運黯中は運転スイッチを「切」にできまず。 

♦チャイルド□ックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。 

•電源プラグを抜いたり、停電した場含、チャイルド□ックは取り消されます。 


使いかた 


巧 





使いかた 

お房モードの切り 


义のしかた 


「自動」、 r 遠赤」、「温風」の3種類の暖房ぞードを選べます。 


&巧は/巧ミ巧が[/巧 


がバワ —rw 


。 〇 - IP - 三 ~ __:_〇 0 

□□□直圓圓國.•固 I 扫田 !□ □ 



1(軍転^を巧ず 

I V 切/入ノ健お中は} 


WA ノ（運転中は巧さなくてよい） 

運乾ランプび点!打したことを確認して 
ください。 


2 臨モ-ド 
•巧す 


を巧ず 


巧すごとに 

r 自動」イ遠赤」イ温風 J 一「自動いの 
順に暖房モードび切り巧わりまず。 

國ロロ 


41 I I 

L 1 し J 固！ 


參「自動」モードにずると 

設定通度に応じて、「温風」と「遠#」の兩方の 
モードを自動的に切0換えて室混をコントロール 
しまず。 


♦「遠ホ」モードにすると 

遠ホみく射と微温風でお部屋を暖めまず。 

*1 ■温風」モードにずると 

設定湿ちに応じて「強 J 〜巧引の運転を自動的 
に行い、室湿をコントロ" f 化。ます ot . 


遠赤パワー調節 


I 


• 「自動」ランプが点灯します。 

♦ 12でか530での範囲で室通調節ができます。 
•室温が設定温度になるまで r 通風」運転になります。 

設定温度になると惜ホ」運転になります。 
• r 遠ホ」運転中は遠ホバネルランフが点灯しまず。 


r 遠赤」ランプと遠赤パワーランプが点幻します。 

運乾開始後約2分間は r 温風」運転になり、 
その後惜ホ」運励こなります。 

遠ホパワーランプは E ] 、0を押すと、 

階 J 、 伸」、欄 J の3段階に切り換わります。 
と J を巧すと弱くな0、圧)を巧ずと強く 

なりま9〇 P 1 I " II — " I 

I r 逸赤」運お中は遠'ホ肖^ 
パネルランブび点な yw 挡 WU 
しまず。 Lj □ ^ 


「温風」ランプが点なします。 

12でか530での範囲で室湿調節ができます。 


*細垃。 

• r 遠赤」モードの「強 j または神 J に設定され 
ていても室涵表示び30でな上のと劫ま、隔」で 
運転しまず。 

• 「遠ホ」運乾中は上峽出□からお部屋の空気を循 
環させる微温風と温風砍出□かろ足ちとを暖める 
温風が出ます。 
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• T 遠赤」運転しているときは、前面力"ードが青く 
な0まずび、遠赤パネルランプが点なしているた 
めでず。 

(遠赤バネルランフの消費電力は最大で約1 WfT ) 


温度を下げるとを 

巨]を巧すごとに1でずつ下びりまず。 

(例）1251 " GE ' I ib \ FT ^ 

温度を上げるとを 

圧]を押すごとに1でずつ上がりまず。 

卿)國••図>^3ぃ.>國 

♦巧し続けると連続して溫度がをわりまず。 
* 一度セツトすれば記憶されまず。 


使いかた 

ま温調節のしかた 


「自動」または「溫風」モードで 
室温調節でさまず。 


巧を S 度/時室巧21/が 


度 /» 巧バヮ -msl 


□攫白 I 因孰匡を^••凶望 U 田己 □ 



1 (運転）を押す 

(運転中は巧さなくてよい） 

• 運転ランプが点むしたことを確認して 
ください。 

2 庶トド を巧し、 r 自動」 
または r 温風 J を選ぶ 

• 自動または适風ランプび点なしまず。 

3と]または0を巧ず 

•巧し続けると連続して温度びをわりまず。 
♦一度セツトすれば記憶されます。 


做ミ时 a 

♦電源プラグをコンセントか5あいたり、停電した 
とをでも暖房モードと設定温巧は記憶されていま 
ず。再度セツトする必要はありません。 

♦室溫の表をは、室内平均温度のめやすです。 

設居条件等によ0必ずしも寒暖計①溫度とは一致 
しません。 

♦給油ランプび点なしているとき、燃焼は橘」に 
な0まず。 


室温謂節 


♦室想が 0TC1U 下でち roj び表示されます。 
♦暖かい日（秋□や看巧など）狭い部屋でご使用に 
なる場合、室湿が設定湿度より上昇ずることがあ 
りまず。（暖房負荷がルさいために、弱燃焼でも 
暖めずぎにな 0 まず）このよラなときは eco ボ 
タンを押してください。 


使いかた 

色 CO 運巧のしかた 


暖めずぎを防止して、節約暖房 
したいとさにご使用 < ださい。 


1 (m^ 

\m/x J 


を巧す 

(運乾中は巧さなくてよい） 


• 運転ランプび点巧したことを確認して 
ぐださい。 


2回を巧す 


♦ eco ランプが点灯し、 eco 運転を開始 
し3^ち。 

♦運転スイッチを「切」にしても、一度セツ 
卜ずれば記憶されます。 

♦取り消す時は巧度ボタンを巧してください。 


• eco 運転中は室温が設定温度より低めに攝大 2 で） 
表示ずることがありまず。 

•タイマー予約にすると eco ランプは消巧しまずが、 
eco 運転は取り消されません。 

電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したと 
をは eco 運転の設定は取り消されます。 

♦設定温度より 3 で上がると消乂し、設定湿度より 1 で 
下がると点火します。 

eco ボタンを押ずと、時間に関係なく上記条件に 
なると eco 運転になります。 

♦「遠ホ」モードのときは eco 運転できません。 
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使いかた 

タイマーモ約のしかた 

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。 

□己白に]旨 ji 旨 S •圖歷司己己 


運転 

、切/入 ♦ 


タイマー胞 


/タイマー\ 
予約時刻の 
I 合わせかた, 


現在の時刻を確認する 

(豚*10ぺージ） 

♦ 現在の時刻を合わせていないときは 
タイマー予約でさません。 


2魚!黯 


つ A 

つタィマ- 


ぺ文へノ (運転中は巧さなくてよい） 

運転ランプが点なしたことを確認して 
<ださい。 

運転スイッチび「入」になっていないと 
タイマー予約でをません。 


を巧ず 


• タイマーランプが点口しまず。 

♦ デジタル表示部の設定時刻が点滅します。 

矣 な.画 

£L [:ゴまたは0を巧し、 
時間を設定ずる 

♦田を巧ずごとに進み、 E ) を押すともどりまず。 
• 1回巧すごとに1日分ずつ変わります。 

•巧し続けると表示が連続して変わります。 

• 約已秒後運転ランプが消なし、燃焼中の場合 
は自動消火しまず。 


お目ざめの時には暖かくなるよラに、予約 
した時刻より早く （5 〜15分前）運転を開 
始します。 

室温び161□未満のとをはその曰のお部屋の 
温度によって点乂する時刻が変わりまず。 
室温が1目で切上のときは予約した時刻に運 
転を開始します。 


r 時」「分」が点赫している間に台わせて 
ください。 

(例)午前6時3□分に予約したいとき 
デジタル表示部の表示を 


か1;'/71にをわせる 


約日砂後自動的にタイマー予約になり 
まず。 

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 
H を押してタイマー予約を取り消して 
<ださい。 


お願い （ NOTICE リ 


停電したときや電源プラグを抜いたときは 
(再通電後運転ラン b 点滅） 

デジタル表示部に 「u ' l 日」が表示されます。 
運乾スイッチを「切」にし、手順「1」から 
やりなおして < ださい。 
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I 地震や強い衝撃があったとき 
給油タンクを抜いたとき（運転ランプ点滅） 
デジタル案示部に 「 U 12」が表示されます。 
運転スイシチを入れなおし、タイマーボタンを}甲 
して < ださい。 


タイマー予約^ 
V のしかたノ 


ま全のため約1時間で 
自動消乂しまず。 


1爲是紀！; 


(運起中は巧さなくてよい） 

I 運転ラ ンプが点文 1 したことを確認して 
ぐださい。 


9 h 

タイマ- 


を押ず 


■ タイマー予約時刻が点滅し、 

>約昂抄を「ピピッ」と音び鳴り、 

運転ランプが消なします。 

燃焼中の場合は、自動消乂しまず。 

♦ タイマーランプが点なしまず。 

•タイマー予約の時刻を表示しまず。 （10 秒間） 
•約10砂をに時計表示に切り換わりまず。 

•室通が低いほどあったかタイマー機能によっ 
て予約時刻よりも早く運乾を開始しまず。 

参ピーピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 
び点減します。 

♦運転ランプが消巧したことを確認してください。 

参タイマーランプは点減のままでず。 


タイマー運転中 

予約時刻になると自動的に点乂 


消乂する10分前 


約1時間燃焼し、自動消义 


争 

燃焼中に I タイ 7-1 を押ず 


自動消乂させずに 
続けて暖房したいとをは 


♦ タイマーボタンを押して、タイマー運転を 
取り消して < ださい。 

♦ タイマーランプが消なしまず。 


i タイマー、 
予約の取り 
\消しかたノ 


^を再度押ず 

• タイマーランプび消なしまず。 
•運転ランプが点:打します。 

約2分を自動点乂します。 


6战 ifcia 

•毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 
運範スイッチを「入」にし、タイマーボタンを巧 
すだけで予約できます。 

• タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい 
ときは運乾スイッチを入れなおし、18ぺージの 
手順「3」からやりなおしてください。 


I タイマー予約時刻について 
電源プラグを抜いたり、停電した場含は現在の時 
刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻 
は一度セットずれば記憶されますので、予約しな 
おす必要はありません。 


使いかた 
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使いかた 

スピード点义のしかた 

早く点乂したいときにご使用ください。 


齡賊巧一新る度/分 


□□口口嘲旨阿.•國§□口画曰 



2 


ち5かじめ 
^を押しておく 

♦ スピード点乂ランプが点巧します。 

♦ 再度巧すとスピード点义は取り消され 
ます。 

• スピード点火ボタンを巧してから10 
分経過しないとスピード点火機能は働 
さません。 


運転^ホ巧ず 

ソ し"， 

•運乾ランプげ点阿したことを確認して 
<ださい。 

♦約1□秒後 
>自動点乂し、遍風がでまず。 


r お知らせ 


■スピード点乂ボタンを押してか524時間]; i 巧に 
点乂操作しないと、スピード点义は自動的に取り 
消されます。 

■下記のことはパーナーをず熱:しているためで、異 
常ではありません。 

•時々、「カチッ」と寅がして、お部屋の照明が 
一瞬変化することがあります。 

• 本体が約日日でぐらいになむまずが、異常では 
ありません。 

• においがすることがあります。 


>お出かけ前にあらかじめ（運乾スイッチを 
「入」にする1日分1ソ上前)、スピード点乂 
をセットしておけば、が出か S 帰ったとき 
すぐに点火でをます。スピード点乂は約 
1日砂で点火できます。（通常点火は約2分） 

>点火時間を早めるため、運転スイッチび 
「切」でもバーナーを予熱するしくみにな 
つています。 

テのたゆ平均！日0\/\/の電力を必夏としま 
す。 

節電のためスピード点乂を必要としないと 
きは、取り消してください。 


励を再度押ず 

^_ J 


■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ 
うになつていまず。 

' タイマー予約中 

♦スピード点义ランプは消口しますが、スピード 
点乂のセツトは取り消されません。 

♦タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ 
ンプは点巧しまずが、予熱していないためすぐ 
.にはスピード点火はしません。 

燃焼中 

•スピード点义ランプが点なしていますが、予熱 
していません。 
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巧障かな？ 

修理-サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください C 


原因（巧を装 B ) 


処肪ま 


>運拓ランブぴ点灯しなし、。 
>点火しない。 



•巧めて使用するとをや、シー 
ズンはじめに使巧するとを煙 
t やにおいが出る。 _ 

•点义時、消义時に「カチャ」 

. と音びずる。 _ 

I ♦ 「パチパチ」、 r ボッ」音がずる。 

•「ピチピチ」音がずる。 


スピード点乂をセットしたのに 
スピード点乂しない。 


運乾スイッチを入れなおす。 
または3時間延長ポタンを巧ず。 

!單源プラグをコンセントに差し込む: 
給油タンクを入れる。 1 

ぶャイルドロックを取り消ず 
乾いた巧で壳全にふを取る。 

巧しい打油と入れかえる。 ] 

給油タンク受、油受皿の水を巧 
<0 (厮2目、2目ページ） 

運乾中に電源ブラグをコンセン 
卜か5巧かない。 


異常ではあ0ません。 


運乾スイッチを「切」にして、 
スピード点火をセットしなおず。, 

点乂する10分 m 上前にスピード 
点乂をセットしておく。 


•消义ずる。 

方ランプが正し<働かない。 

♦点义しても燃焼び現く、部屋 
が暖ま6ない。 

•炎の巧態が悪く、黄义燃焼や 
においが出る。 

t ♦ 燃焼部の一部がホくなる。 

方 f コトコト」音びずる。 

•「ボコボコ」音がずる。 

•「ピチピチ」音びずる。 
•「シュー」音がずる^ 


I 室内湿度表示が異常である。み 


•マイナスイオンサインび点打しない。 ie 4^( 


I 電源に異巧な雑音が入った。 

I 夕ールが付ちしていまず。 

>燃焼-温風巧気取入□フィルターびほこ 
0でつまっている。 

»換気不足のためでず。 _ 

>炎におせ S れるた めでず。 

> 電磁ポンフび動いている音です。 

»燃焼中ゃ消义をに油受皿に灯油が流れる 
音でず。 _ 

I 燃焼里ぴ変化した時にを属が伸び縮みず 
る音でず。 _ 

> 気化した打巧が巧さ出ず音で ず。 

>油切れになっていませんか？ 

>室湿センサーが直射日光にあたっていま 
せんか？ 

>本俯〔逆風びあたっていませんか？ _ 

I 消なに設定されていませんか？ 


4 1I 否源プラグをコンセントから巧 
• .を再度入れる。 _ _ 

^み 「クリーこングずる。ページ)) 

^ 焼’温風空気取入ロフィルター 
を掃除ずる。 _ J 

，今を気する。 I 

如 


異常ではありません。 


巧が由する。 （[^1 3ぺージ） J 

が、 f 置射日光のあた5ない場所に移 
を I 動ずる。 _ J 

.み み体に逆風があたらないよラにする。) 

吗 ( Jes を解除ずる。01^14ベージリ 


I タイマーを予約したのに運転•タイマ—予約中に停里やお袋.強い街裝 


しない。 


があ0ませんでしたか？ 


お運転スイッチを入れなおす。 


む上の項目にしたびつて、処置しても異常びなお S ない場含は、お買い上げの販売店までご連絡ください。 





>3時間延長ランフが点灯していませんか？ „ 
(消し忘れ消义装芭が作助） 

»電源フラグび抜けていませんぴ？ ザ 

I 給油タンクび入っていない ♦ 

>チャイルド□ックしていませんか？_ 1^ 

>巧がこぼれたままになっていませんか？ 

>変質幻油や不视灯油を使用していませんか？ if 

>給油タンク受、油受皿に水がたまってい f 
ませんか？ * 

>運転中や消火直後に巧源プラグをコンセ 
ントから巧きませんでしたか？ — 

- ■ J 

- - 、 

>耐熟塗料やほこりが焼けるためでず。 A 

一 、 

> ノズルを開拓ずる弁の音でず。 ^ 

>点乂放ちや点乂時の瘡火の音でず。 j A 

I 点义時、消义時に金属が伸びお みずる音でず。 

I スピード点义セット中に停電やお«、強1み 
い街 S がちりませんでしたか？ y 

>点乂ずる10分 J ； Lh 前にスピード点火をセ 
ットしてありましたか？ < 













異常のお巧 6 せと処置のしかた 

デジタル表示部に自己診断表示び出た6… 

安全装置が作動ずると、運乾ランプび点滅し、自動消乂しまず。 

また、デジタル表示部に故障•異常の原因（自己彰断表示記号）びアルファベットと数字で表示します。 


デジタル表示部， 
(自己診断表示） I 


原因（巧全装置） 


処訪ミ去 


U 

国 


U 

10 


U ピ 


国 

13 

，ンフ点滅 


U 

11 


U 

旧 




>燃焼-温風空気取入ロフィルターがつまっていませ 
んか？（担お防止装担が作動） 

' 温風吹出□や前面ガードがふさがっていませんか？ 
(迫热防止装置び作動） 


撫焼，温風空気取入 □フイルター 
を巧除ずる。 （0^25 ぺージ） 


巧害物を取0のぞ<< 


I 停電びあった。（傍巧巧を装置が作動） 

I 逗源ブラグをコンセントに差し込むとき、運転スイ 
ツチが「入」になつていませんでしたか？ 


か 


運転スイツチを入れなおず。 
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>強いお震 <震度5 (強）政上} 
せんか？ 

闲巧直動消义装!1が作動） 


衝裝を受けていま 


•餘由タンクを本体か!5取り外している。 


• な油びな < なつていませんか？ 

•紛由タンク夏に水やごみびたまっていませんか？ 


♦ 


み 


呼 


地震によって作動した場台は、 
周囲の可燃物、機器の損復、油 
のちふれなど異常びないか確認 
し、運転スイッチを入れなおす。 


給'由タンクを本体に取りつける。 


給油ずる。 （0^1 3ページ） 


給油タンク受のお手入れをずる。 
(陳2已ページ） 


♦ 


I を質な油や不純灯油を使用していませんか ■ 
' タールが付ちしていまず。 


クリーニングする。26ぺージ) 
新しいなミ由と入れかえる。 

(励11ぺージ） 


み 


クリーニングする。（[^26ぺージ) 


>20砂間音でお知 
5せしまず。 

ランプ点滅 


>室巧の換気が不定していませんか？ 

保完全燃規胤 J 编1が作動） 

>綻規部にシリコーン酸化物や夕ールび付着していまず。 


必ず！時間に1〜2回は換気ずる。 


本体巧部の点検び必要です。 
お買い上げの販売店へご連絡 
ください。 
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異常のお知5せと処置のしかた 


だ 


上記の処置をしても、繰り返し表示ずるときや運起しないときは、表示内容を確認して、運転スイッチを 
「切」にし、霞源プラグをコンセントか5おいて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


点•口 


本体内部の点侯が必量です。 
お賈い上げの販売店へご連絡く 
ださい。 


不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。 


運転スイツチを入れなおす。 


不完全燃焼防止装置が連続して4〜6回作動した。 


電源フラクを巧いて、再び養し込み、運転スイッチを入れなおす。 


その他、上おけが 
の表示、又は全く 
表巧しない巧合 


本体内部の点おが必要でず。 

お置い上げの販壳店へご連絡く 
ださい。 


燃焼部に夕ールび付着しています。 


本体内部の点検が必要です。 
お買い上げの販売店へご連絡< 
ださい。 


燃焼’温風空気取入 □ フィルター 
を掃除ずる。 （0^2 已ページ） 


♦燃焼-温風空気取入□フィルターがつまっていませ 
んか？（す完を燃焼防止装 H が作動） 

♦ 燃焼部にシリコーン酸化物が付盾していまず。 

揮発性シリコーンお合の枝毛用コート巧-化粧品- 
つや出 し剤などを使巧していませんか？ 

• 里磁ポンプにごみがつまっている。 



IB—iBB 国■回 
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曰常の点検とお手入れのしかた 




周囲の可燃物の確認 

♦本体の周囲に、燃えやずいものび 
ないか常に確認してください。 



給油タンクの点検 

♦給油口•□金にさび、変形、回範す良 
および破損があるときは、 

新しい給油タンク-□金と取り替える。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 



油漏れ•油のたまり•油のにじみ 

♦油漏れのある場合は、電源プラグを 
コンセントから抜き、給油タンクを 
取り出してから、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 
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お願い （ NOTICE ) 


お願し、 



♦ 本体が冷えた後、電源プラグを抜いてわ、5行ってください。 
• 電気部品や安を装置は絶対に分解-調節しないでください。 


遅1回 


燃焼 • ;届風空気 
取入□フイルター 
の掃除 


ほこりは掃除機で吸い取りまず。 

燃焼-温風空気取入□フィルター 



掃除機 

I 取れにくいほこりは歯ブラシなどで落と 
しなが5、掃除機で吸い取ります。 


巧油や巧油でめれたほこりは、絶対に掃 
除機で吸わせないでください。 

室溫センサーを曲げないよラにま意して 
<ださい。 

I 運転中は掃除機で燃焼-通風空気取入口 
フイルターの掃除をしないでください。 
異常燃焼を起こしまず。 


1シースンに 

2〜3回 


給油タンク受の掃除 

♦灯油に水やごみが混入 
ずることがありまずの 
で、下記にがって掃除 
をして < ださい。 


給油タンク受を取り出ず 



給油タンク受 


2 


給油タンク受の 
フィルター 


給油タンク受の 
ごみや水を取る 

♦給油タンク受を逆さにし、新聞紙 
などの上に置いて取ってください。 


3 給油タンク受を 

をとどおりにセットずる 


1力巧に 
1回灿 


本体-温風吹出口の掃除 


前面ガードの掃除 


I ほこりは掃除機で吸い取ります。 

油やミちれは、家庭用台所洗剤（中性）を薄ゆたものを付け 
た巧でふき、かわいたやわらかい巧でふき巧りまず。 


•温風の出口は、ほこりや白い粉、がつき変色することがありますので、家庭 •广/ 
用台所洗剤（中性）を薄めたものを付けた巧でふき、かわいたやわ!5かい ぺ 
巧でふき取ります。 /こ 


I 本体をベンジン-シンナーなどでふかないでください。 


お手入れ•保管•その他 
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曰常の点検とお手入れのしかた 


巧れた0、 

口油が通り 
にくくなった 

'とき - 

参給油タンク受のフィルターは、灯油は 
通します力り J < は通しにくいフィルターで 
でをていまず。 

給油タンク受のフィルターに水やごみが 
たまると、給油タンクに灯油があるのに、 
川3表示（な油切れエラー)が点滅する 
ことがあります。 

•給油タンクを取り出してか5、 

給油タンク受を傾けないよラに取り出し、 
たまった水やごみを取り除いてください。 


ゴム手袋 



給油タンク受 


をれいな打油 


[お願い ( NOT に E ) 


>給油タンク到ま水で洗わないでくださし、。 
必ず去れいなの油で洗ってください。 

水で洗うと灯油が通過しにくくなります。 
ごみが取れにくい場をは、歯ブラシなど 
を使うと便利でず。： 

給油タンク夏はぶず取り付けてください。 
取り付けないで使用すると器具の故障の 
原因になります。 


1シーズンに 
1回な上 


クリーニング（か5焼き) 



油受皿の巧油を完全に抜き取らなし)と 
r ■'ド,空焼をにな5ずクリ-こングできません。 


①フアンヒーターを室外に出す 

•クリーニング中はにおいや煙が出ます。 

思備油タンクと給油タンク受を取り出ず 



這細受皿及び給油タンクのな油を給油 
ポンプで巧を、巧をきれないとをは、 
灯油を付属のスポイトで巧く 


•油受皿の阿油をおかないと 
クリーニングが受けつけでをません。 



④給ミ由タンク受、給ミ由タンクを元通りに 

セツトする 

•上ぶたを閉める。 

の①〜 ® が終わった5、 

巧ぺージの た ihi ! 讓 へ進んでください。 


献 M ぶミかな/分 1* なホバヮ -M 


因已|_|| □吕 i[|L 了 •.に-「吕 GLj ] 曰し 


タイマ-備 


① 電源プラグをコンセントに差し込む 

② 運転スイッチび「切」になっているか確認ずる 

•デジタル表示部に ruioj 表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。 

参運転スイッチが「切」でないと、次の操作がでをません。 

⑤ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音びずるまで押しつづける 

• デジタル表示部にに三)が表示さむます。 

④運輯スイッチを「入」にずる 

•運転ランプが点巧して、デジタル表示部の表示がに豆になり、クリーニングを開始します。 

⑥ に固表示び点滅ずるまで放置ずる（約2時間かかりまず） 

•デジタル表示部が に国一に 互 一臣 豆…と変わり、 に固 表示が点滅ずると、クリー ニン グは終了でず。 

⑥運輯スイッチを「切」にずる 



I 誤って不良な油を使用したために、ク U 
一ニングずるとを1回で完全に回復しない 
場合は、2〜3回巧ってください。 

I クリーニングを遗中で止めると効果があ 
りません。に固表示になるまで巧ってく 
ださい。 


•削凶 a 

• ク|」一ニング中に移動したりずると表示が点滅状態にな 
り、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度 
手順③か S やり直してください。 

•ク IJ - ニング中は電磁ポンプの空巧ち音(ポ〕ポ〕)がし、 
送風になりますが、異常ではありません。 

•クリーニング中「カチッ」 r カチッ」と音がして、照明び 
一瞬蜜化ずることびありますが、異常ではありません。 
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曰常の点検とお手入れのしかた 


油受 [ ffl の水の確認のしかた 

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見るとな油と 
かが分離して二重に見えます。このようなときは、油受曲に水が 
たまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水おき 
をして < ださい。 

1 市販の給ミ由ポンプと付属の 
スポイトでな油を巧き取る 

•抜いた巧油の処分は、！〇油をお買いずめ 
になった販売店にご相談ください。 


2 給油タンク受をセットし、 
給油タンクに新しいな油を 
給油ずる 


3 給油タンクを本佩こセットし、 
約1分待って運転スイッチを 
「入」にし、再点义ずる 

• このとき白煙が出ることびあります。 

/{ 1回で点义しなかった場合、 
H 再び点义操作ずる 


定期点検について 


1長期間ご使巧になりますと機器の点検び必要になります。 

2シ-ズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油 
:燃焼機器保守協会 （TEL 03-3499-2928) で行う巧術管理講習会修了者（石油機器揃朽管理±)など】 

Iのいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。 

— ~~ * -- — - . ■ — — — _ — — ____ 




デジタル表示に_ 

「 H 31 〜 H 33 j を 
表示したとき- 

油受皿に水びたまって 
いる場合がありまず 


部品交換について 


交換部品は石油遠ホヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品 
をお使い < ださい。 

不完全な修理は危検でず。お買い上げの販売店またはな団法人曰本石油燃焼機器保守協 
会で巧う技術管理講習会修了者〔石油機器技術管理±)などのいる販売店などで修理を 
お受けください。 


消耗-劣化しやすい部品 

• 使用期間により交換び必要な部品 
電極 ユニット、 ホエンバン U 、 燃焼筒、 
給油タンク受、アースリング 


変質む油、不純む油の使用により劣化しやすい 
部品 

給油タンク受(フィルター部)、電磁ポンプ 
気化器、温風吹出□、ソレノイド 


' 別売品 

-- 

給油タンク受 


給油口 □金 

i 

給油タンク（□金付） 

1 


巧管のしかた 


1 給油タンクを巧り出し、灯迪を巧き取る 

•水、ごみを残さないでください。 

(さび、巧あさの原因に） 

2 給油タンク受の綺除をずる 

• 25 ぺージの手順「1」とに」のみ 
行ってください。 

3 消义ずるまで燃やし切り、油受皿巧の好油を 
付属のスボイトで巧を取る 

♦水、ごみを残さないでください。 

(さび、巧あきの原因に） 

• 急ぐ場合は市販の給油ボンフで油をおいて 
<ださい。 


クリーニング（か5巧き）ずる 

I ([1^=26ぺージ） 

♦バーナーの寿命を延ばし、長くご使用 
いただ<ためです。 


fT 本体、燃焼-温風空気取 
% J 洁風吹出口を掃除ずる 

([1^2 百ぺージ） 


入 □フイ ルター、 


電源コードをまね、付属のスボイトとともに 
コードホルダー差し込み巧に是し込む 
(陳7ぺージ） 


7 乾燥した場所に保管ずる 
♦傾けたり、横倒しにし 


横倒しにしないでください。 


•巧油の廃棄姐分は、灯油をお買いおめになった販売店にご相談くださし、。 
•本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿のな油を抜いてください。 


•灯油の廃棄 
• 本体の廃棄 
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保証と アフターサービス 


保証書について 

添付しておりまず保証書は販売店でお渡ししますか5、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえイ呆管して 
<ださし、。 

/ \ 

保証期間はお買い上げの曰より1年間でず。 

\_> 

•保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご鬟ください。 

•保証期間げ超ざてからの修理については、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 

お客さまの希望によ0有料修理いたしまず。 

この取扱説明をと本化に表おをれている禁止寧巧-ま意9項および通ち使用に 
反して使用をれた場合の故居-事故は補巧いたしません 


補修部品の保有期間について 


石油ファンヒーターの補修巧性能部品の保有期間は製造打切りを、6年でず。 


>性能部品とは、製品の機能を維持ずるたゆに必要な部品でず。 


お居される場合 

•転居のとをなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受皿の灯油を抜き、横倒しや斜めにしないで 
運搬してくだごい。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にをなります。 


5 


長年ご使巧の石油フアンヒーターの席巧を 


•进ちれびずる 

このよラな♦白煙びはたり、強いにおいびする 
活巧は ♦ 運転丰、異瓷な音びする 

ち0まだんか♦何度も同じエラー表をが出る 
♦ その化の巽皆やが障びある 



I 石油ファンヒーターの補修用性能部品の 
おち期間は製了切り後、6年でず。 


巧陪や重故防止のため、スイッチを 
切り、コンたントから'竜腺フラグを 
ホ I 卜巧いて版荒店に点横-修理をご相談 
1 t ください。 

巧2シーズンに1同程嵩の足期房橫をおすすめしまず。 













